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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Besluit van de directeur van Verispect B.V. tot intrekking van het besluit van 
17 december 2007, nr. u74028 


De directeur van Verispect B.V., 

Overwegende dat per 1 januari 2016 Verispect B.V. niet langer is aangewezen als toezichthoudende 
instantie in het kader van de Metrologiewet; 

Gelet op artikel 29 van de Metrologiewet; 

Besluit: 

Artikel 1 

Het besluit van 17 december 2007, nr. u74028, (Stcrt. 2007, nr. 250) tot aanwijzing van toezichthouders 
belast met het toezicht, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Metrologiewet, wordt ingetrokken. 

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst. 

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Minister 
van Economische Zaken. 

Delft, 23 december 2015 

De directeur van Verispect B. V. 

C. Jansen 
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